Lecture de plans et metre 



Plans 

DE CONSTRUCTION - 
DOCUMENTATION 


3.1 Informations generates 


3.1.1 Le cartouche 


FFC- FVB 

Fonds de Formation professionnelle de la Construction 

Rue Royale 45 

1000 BRUXELLES 

Province: Namur Commune: Temploux 

Projet: Construction dune maison d'habitation 

Adresse du chantier: Rue des Plafonneurs, 25 

Section cadastrale D N 120 c 

Architecte: 

MaTtre de louvrage: 

Entrepreneur: 




Numerotation des materiaux: 

Legende: 

(T) Brique ancienne moulee a la main 
(D Soubassement en brique noire ancienne moulee a la main 
® Tuile romaine - rouge nuance 
© Pierre bleue 

(f) Enduit exterieur - jaune ocre 

(6) Menuiserie en Pvc - vert olive 

(7) Cuivre 

© 

Maqonnerie de paremenl 

1 Magonnerie en blocs de terre cuite 
Maconnerie en blocs de belon 

PiMi Isolant 

Pierre naturelle 

1 Hourdis prefabriques 

1 Tous betons 
• Terre-plein 

Abreviations: 

F.S. Fosse seplique 

EP. Eaux pluviales 

Eq Equipemenl 

eau gaz electricite 

Vues en plan 

Plan des fondations - Plan du rez-de-chaussee 
Plan de letage - Plan du grenier 

Date: 

Dessinateur: JV 

Echelle: ™ 

N" Id. : 1 
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3. Plans de construction - documentation 




3.1.2 Le plan de situation 


Echelle: 1:25000 
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3. Plans de construction - documentation 


3.1.3 Le plan d'implantation 


Echelle: 1:250 
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3. Plans de construction - documentation 


3.2 Les vues en plan 


3.2.1 Le plan des fondations 
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3. Plans de construction - documentation 


3.2.2 Le plan du rez-de-chaussee 


Echelle: 1:75 



Plan du rez-de-chauss6e 
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3. Plans de construction - documentation 


3.2.3 Le plan de I'etage 


Echelle: 1:75 
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Plan de I'frage 
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3. Plans de construction - documentation 


3.2.4 Le plan du grenier 


Echelle: 1:75 


M 



Plan du grenier 
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3. Plans de construction - documentation 


3.3 Les coupes en elevation 
(ou coupes verticales) 


3.3.1 Coupe A-A 


Echelle: 1:75 
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Coupe A-A 
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3. Plans de construction - documentation 


3.3.2 Coupe B-B 


Echelle: 1:75 



Coupe B-B 
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3. Plans de construction - documentation 


3.4 Les vues 


3.4.1 Vue de face 


Echelle: 1:75 



Fagade principals 
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3. Plans de construction - documentation 


3.4.2 Vue arriere 


Echelle: 1:75 



Fagade arrive 
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3. Plans de construction - documentation 


3.4.3 Vue laterale gauche 


Echelle: 1:75 



Fagade Laterale gauche 
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3. Plans de construction - documentation 


3.4.4 Vue laterale droite 


Echelle: 1:75 



Fagade laffrale droite 
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3. Plans de construction - documentation 


3.5 Les vues en plan 

avec identification des murs 


3.5.1 Plan du rez-de-chaussee 


Echelle: 1:75 



Plan du rez-de-chauss6e avec identification des murs 
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3. Plans de construction - documentation 


3.5.2 Plan de I'etage 


Echelle: 1:75 
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Plan de I'Stage avec identification des murs 
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